جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





: 0 ز المدرسة : 061 قم الصفحة من 1 إلى 1 

المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة : ثانوية الفارابي الاهلية للبنين 

الفرع : إحيان ء' 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/9 














1 | 102041061001 || احمد عامر محمد حسين جعفر | | 69 | 89 | 68 | 55 | 53 | 75 | | نجج | 409 | 68.17 _ 
2 | 102041061002 _| احمد علي كاظم حسين |1 |[ 67 | 72 | 50 | 36 | 50 | 51 | | معد | 0|0 
3 | 102041061003 ] اسامه سعدي عكاب ياسين|||| |[ 38 | 59 | 36 | 50 | 21 | 32 | | معد | 0 | 0 ( 
4 | 102041061004 | حسن باسل محمدداود | 53 | 62 | 816 | 50 | 30 | 50 | | معد | 0 | 0 0( 
_ 5 | 102041061005 | رضاعماد صاحب حسن | 65 | 41 | 42 | 38 | 27 | 50 | | معد | 0 | 0( 
6 | 102041061006 | سيف فراس فاضل ناصر |11 |[ 97_ | 100 | م | 100 | صفر | 100 | صفر | معد | 0 | 0 | 
7 | 102041061008 |طهةسعدطه علي 10000 | 82 | 85 | 98 | 79 | 74 | 92 | | نجع | 510 | 85 _ 
8 | 102041061009 | عباس دحام قاسم صدام | 60 | 73 | 71 | 50 | 33 | 57 | | معد | 0 | 0 0( 
9 | 102041061010 || عبد الله حسام علي حسن |1 | 66 | 95 | صفر | م | 62 | صفر || | معيد | 0 | 0 | 
0 | 102041061011 | عبد الله محمد عبد الرضاصالج__ | 83 | 88 | صفر | 80 | 85 | 83 | | معد | 0 | 0 0( 
111 | 102041061012 | عثمان اسامه خليل محسن | 66 | 74 | 94 | 74 | م | صفر |[ | معيد | 0 | 0 | 
12 | 102041061013 ]علي عام حسين سلمان | 63 | 65 | م | 50 | 56 | 69 | | معد | 0 | 0 ( 
13] 102041061014 | عمرياسر هاشمدحام | 39 | 72 | م | 22 | م | صفر | | معد | 0 | 0 0( 
14 | 102041061015 | مؤملاحمد عباس حلواس|||_ |[ 80 | 95 | 90 | م | 72 | صفر | | معيد | 0 | 0 0( 
15 | 102041061016 | محمد احمد عبد السلام محمود_|_ | 50_ | 59 | 20 | 22 | 24 | 31 | | معد | 0 | 0 0( 
16| 102041061012 | محمد تبر فد عفد | 50 ]| 95 | 42 | صخر | 28 | لك | | معت | 9 | 9 
17 102041061018 | محمد ئشل فق خا | 35 | 54 | شك | 26_| 13 | 18 | | ست | 08 | 0 





شزیر به انوي 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


